Supplementary Table S2. Median (range) and coefficient of variation of geometric parameters 


of the first lumbar vertebra in 21 dogs with 0 (n= 7), 1 (n= 8), or 2 FGF4Z2 retrogenes (n = 7). 


Spinal canal 


0 copy 


1 copy 


2 copies 


Height (mm) 


8.83 (7.87, 9.40), 6.9% 


8.71 (7.73, 9.55), 8.3% 


8.67 (6.70, 11.39), 17% 


Width (mm) 


10.09 (9.49, 10.54), 4.2% 


9.86 (9.43, 11.31), 6.3% 


9.62 (8.82, 10.46), 6.0% 


Height-to-width ratio (mm) 


0.883 (0.774, 0.985), 7.6% 


0.874 (0.684, 1.00), 11% 


0.93 (0.759, 1.09), 13% 


Length (mm) 


20.49 (18.81, 23.16), 6.5% 


21.40 (19.36, 22.98), 6.2% 


20.21 (17.13, 24.65), 12% 


Volume (mm?) 


1476 (1188,1661), 12% 


1430 (1180, 1678), 12% 


1273 (910, 2307), 34% 


Vertebral body 


Cranial endplate angulation (°) 


8.95 (2.04, 17.86), 53% 


8.58 (4.81, 11.63), 27% 


7.25 (5.41, 8.67), 17% 


Caudal endplate angulation (°) 


5.47 (0.21, 2.04), 61% 


4.79 (3.49, 6.45), 22% 


5.64 (0.51, 8.31), 54% 


Cranial-caudal endplate angulation (°) 


5.94 (-2.57, 8.74), 114% 


3.79 (-1.33, 6.18), 66% 


0.11 (-0.81, 5.96), 163% 


Spinal body curvature (mm) 


18.76 (13.35, 23.01), 19% 


20.29 (13.79, 22.88), 16% 


18.19 (16.13, 22.50), 12% 


Spinal Body Length (mm) 


21.87 (20.20, 25.79), 8.7% 


22.43 (20.19, 23.66), 4.9% 


23.14 (21.13, 25.64), 6.7% 


Spinal Body Width (mm) 


20.60 (18.57,23.83), 10% 


20.97 (18.69, 21.97), 5.1% 


20.71 (18.24, 23.38), 8.6% 


Vertebral processes 


Dorsal Wings Length (mm) 


N/A 


N/A 


N/A 


Spinous process height (mm) 


23.74 (18.68, 26.49), 12% 


23.78 (21.04, 26.18), 8.1% 


22.37 (19.77, 26.93), 11% 


Transverse process width (mm) 


42.17 (36.85, 45.68), 7.5% 


43.06 (38.41, 45.75), 6.7% 


41.29 (37.39, 44.07), 6.0% 


Vertebra 


Volume (mm?) 


8,806 (7,638, 14,883), 27% 


10,166 (7,722, 12,718), 16% 


9,349 (7,539, 13,263), 19% 


FGF4L2, fibroblast growth factor 4 like 2 retrogene; N/A, not applicable. 


